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PENAHAN JANGKAR UKURAN KECIL DI KAPAL 


1.  RUANG LINGKUP. 


Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, 
syarat mutu, syarat penandaan dan cara 
penunjukan dari Penahan Jangkar Ukuran Kecil di 
kapal untuk menahan berat jangkar 1 ton atau 
kurang. 


@. DEFINISI: 


Penahan Jangkar Ukuran Kecil adalah alat yang 
digunakan untuk menahan berat jangkar 1 ton atau kurang 
dalam keadaan tidak bekerja, vang terdiri dari tupai - tupai, 
pelat.mata, jarum.keras, tali kawat baja dan segel. 


KLASIFIKASI. 


Li 


Penahan jangkar ukuran kecil diklasifikasikan: sesuai. 
Tabel I. naa? . 


Tabel | 


Klasifikasi 
Berat Jangkar Lon) 


0,5 atau kurang 


4. SYARAT MUTU. 


4.1. Bahan. 
Bahan sesuai Tabel II. 


Tabel 1! 


Bahan Penahan Jangkar 


Tupai tupai 


Pelat mata 


Jarum keras 


Seuel 


Tali kawat baja 


maba Bar Bentuk 
Konstruksi, 


1 s.d. 4 2. Tabel 


Tabel 


Diameter Tali Kawat 
Tipe 


Berat 
Nominal 


2 LK 


Catatan : 
"Baja. 


LG Yi 


Tali kawat baja sesuai $II- 


S11.0975 - 832 saja Canai 
Panas Untuk Konstruksi Umum, 


Baja Karbon Untuk Kons- 
truksi Mesin sesuai stan- 
dar yang berlaku dan se- 
suai SII 0876-8553, 
kelas 2. 


Kons- 
stan- 


Baja Karbon Untuk 
truksi Mesin sesuai 
dar 


yang berlaku. 


SIL. 0124 -.209 Batang: Kawat 
Baja Karbon Tinggi: - 


dan Ukuran. 
bentuk dan 
III. 


ukuran sesuai Gambar 


TI 


Baja. Sesei 


nakan. 


yang Digu - 


sz uai 


Sc. - 
yang 


standar 
berlaku. 


Se: 


sesuai 
yang 


5 12 
standar 
berlaku. 


0323---80, Tali. Kawat 


Aa Tana ra 


PiTin ber Tabanan arah Z digalbani. 


Sli. 


SYARAT PENANDAAN. 
Penahan jangkar ukuran kecil di kapal harus diberi tanda 
pada bagian yang mudah dilihat dengan mencantumkan : 23 S3 


Nama / logo perusahaan 2 
Berat nominal 2 
&. CARA PENUNJUKAN. 


Penahan — jangkar ukuran kecil di.kapal ditunjuk dengan 
mencantumkan. nama, berat nominal, dan No. SITI. 


Contoh : Penahan jangkar ukuran kecil di kapal : 
DAA UN an ae DAN ar ARNKA TR! :7 SAN DANA 4 


yA 0721 - (189-— A 
tu 09J6-63 

aj San 0375 tTO1-k 

Tu 221 S0» 


Gambar L. 


Rencana Umum Penahan Jangkar Ukuran Kecil 


Catatan : Panjang tali kawat baja harus ditentukan 
menurut keadaan tempat pemasangan. 


Ganbar 2. 


Tupai-tupai. 


Catatan : 1. # Panjang kaki las | 
£ Ef 
2. ## Massa yang dihitung (, (4g) 


SH, 


Gambar 3. 
Pelat mata 


KRETANI 


Gambar 4. 


Jarum Keras 


Ulir baut mata sesuai standar yang 
berlaku untuk ulir metrik kasar. 
Mar pengunci sesuai standar yang 


ber- 
laku untuk mur pendek segi enam. 3 


& Panjang kaki Ias 


## Beban kerja jarum keras 


kit Massa yang dihitung (kg) 
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